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Bom dia, 

Segue proposta de pulso de inundação encaminhada pelo IBAMA. 
att 


-Mensagem original- 

De: IBAMA/Email que não permite resposta pelo destinatário. <noreply@ibama.gov.br> 

Enviada em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:39 

Para: CORSH - COORDENAÇÃO DE ACOMP. DE RESERV. E SISTEMAS HÍDRICOS <corsh@ana.gov.br>; 
Assunto: Proposta de pulso de inundação na bacia do rio São Francisco 

Caros, 

Em atenção ao artigo 13 da Resolução ANA n° 2081/2017, o qual citamos a seguir, foi criado um fórum técnico para 
discussão da sua operacionalidade: 

durante o período úmido, quando o reservatório de Sobradinho estiver acumulando no mínimo 50% do seu volume 
útil e a média móvel dos três meses anteriores das vazões naturais afluentes a ele for superior a 80% da média 
móvel dos três meses anteriores das vazões médias mensais naturais de longo termo, o ONS deverá programar, a 
partir de recomendação da ANA e ouvido o IBAMA, a liberação de dois pulsos de vazão pelo reservatório de Xingó, 
em conformidade com o hidrograma aprovado pelo IBAMA e pela ANA no âmbito das suas atribuições 

Foram convidados representantes da academia (UFBA, UFAL, UNIFACS), da Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco (CHESF) e do IBAMA, buscando verificar a alternativa técnica com melhor ganho operacional e ecológico, 
principalmente para a região do baixo São Francisco, considerando o período de piracema vinculado ao 
cumprimento do citado artigo. 

Foram realizadas videoconferências nos dias 25/08, 11/09 e 22/09, com a participação de 25 técnicos, tendo como 
produto final a proposta de estudo do comportamento do volume do reservatório de Sobradinho para diferentes 
pulsos de cheia, encaminhado pela UFBA, em anexo. 

Entendendo que em janeiro já existem ações específicas vinculadas as procissões náuticas, tradicionais no baixo 
São Francisco, a análise realizada no fórum determinou como critério mínimo o cenário 04 do estudo (tabela abaixo) 
considerando os critérios ecológicos e operacionais, focos principais das discussões técnicas. 


CENÁRIO 

4 


PULSO JANEIRO (m 3 /s) 
1300 


PULSO FEVEREIRO (m 3 /s) 
2750 


DURAÇÃO (DIAS) 
10 


A duração total desta proposta considerando a elevação a partir do patamar de 1.300 m3/s, atingindo o limite e 
duração propostos, retornando ao patamar inicial, deve durar todo o mês de fevereiro, conforme anexo do estudo 
apresentado. 

A partir desta proposta inicial, uma vez validada, a CHESF realizará estudos relativos a vazão de implementação, 
buscando otimizar o período de execução e o volume a ser comprometido nos reservatórios de Sobradinho e 
Itaparica. 

Desta forma, conforme acordado anteriormente, encaminhamos o Estudo da UFBA, indicando o cenário 4 como 
base inicial para a execução da elevação da vazão no período úmido, para compartilhamento com os membros 
participantes da sala de situação da bacia hidrográfica do rio São Francisco para conhecimento. Eventuais 
contribuições deverão ser encaminhadas até o dia 06/10, data da próxima reunião do grupo para avaliação e 
validação da proposta. 

Quaisquer dúvidas poderão ser encaminhadas para cgtef.sede@ibama.gov.br. 

Atenciosamente, 
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